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Wasserstoffgas, bei der zweiten halben Umdrehung aber 
Wasserstoff in der ersten und SauerStoff in der andern* 
Man erhalt dalier in jeder Glocke ein Gemenge beider Gase. 
Um die Gase getrennt zu bekommen, haben die Herren 
Pixii aber bei ihrem Apparate die von Ampere erfundene 
Wippe angebracbt, initielst welcker derselbe bei seinen 
electrodynamischen Versucken die Ricktung des Stroms um* 
zukehren lehrt. (Annales de Chim » et de Pbys* LI. 76,) 


Ueber chemische Wirkungen durch at- 
mospharische Electricitat; 

von 

Alex ander Barry . 


(Auszug aus Philos. Transact. I. 1832. p. 165. Poggend. Annal. 
XXVII. 478.) 


Im August 1824 liess ick bei einem giinstigen Zustande 
der Atmospkare mittelst einer 5 oo Ellen langen mit doppel- 
tern Golddraht durchflochtenen Scbnur, die von einem mit¬ 
telst einer Glassaule isolirten Gestelle ausging, einen Dra- 
clien steigeru Beim Anfassen der Schnur erhielt man die 
gewoknlichen electrischen Sclilage. 

Um die cbemischen Wirkungen der Luftelectricitat zu 
untersuchen ? babe icb folgende Vorricbtung ausgefiihrt. 
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Die Giasrohren 
A und IB, in 
vrelche bis zur 
HaJfte darinbin- 
untergebende 
Plaiindrablean- 
gescbmolzen ; 
sind, slehen in 
den Napfcben C 
und D, worin 
sick eine mit 
VeLlcliensaft ge- 
farbte Losiing 
von schwefel- 
saurem Natron 

befindet. Beide Napfcben sind durcb die Rohre E, die mit 
derselben Salzaufibsung gefiillt ist, verbunden. Der Drabt 
des Drachens, K, wird mit dem Golddraht a, der von dem 
Plaiindraht in A ausgeht, in Berubrung gebracbt, und der 
Platindrabt von B wird mit dem Golddrabt b n*it der Erde 
in leitende Verbindung gesetzt. 

So wie diese Verbindung bcwerkstelbgt ist, bemerkt 
man in A Wass erst offgas* und in B Sauerstoffgasblasen, 
und nacb 10 Minuten ist die blaue Fliissigkeit, durcb das 
dahin^gelangte Natron griin und die in B durcb die dahin 
sicb begebende Scbwefelsaure roth* 




